L. W. kr. 42.327/1891. 


Aleg. 37. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w przedmiocie naprawy organów w kościele szpitala 
św. łazarza w Krakowie. 


Wysoki Sejmie! 


Magistrat krakowski wezwał przełożoną Sióstr Miłosierdzia przy szpitalu św. Łazarza 
w Krakowie, ażeby przy organach w kościele św. Łazarza zaprowadzono normalny ton muzyczny 
według kamertonu państwowego, oznaczonego przez c. k. Ministerstwo wyznań i oświaty. 

To wezwanie Magistratu przedłożył nam p. Dyrektor szpitala (jak LW. 42.327/91) za pośre- 
dnictwem komitetu administracyjnego do decyzyi, ponieważ utrzymanie murów i nieruchomych 
części kościoła św. Łazarza ma się odbywać kosztem funduszu szpitala św. Łazarza (jak LW. 16.476/74) 
a Siostry Miłosierdzia mają sobie tylko poruczone utrzymanie służby kościelnej i dostarczenie 
potrzebnych aparatów kościelnych, naczyń, bielizny, świec i t. d. za ryczałtowem z funduszu szpi- 
tala wygrodzeniem. 

Według kosztorysu organmistrza p. Wojciechowskiego (przy LW. 42.327/91) wyniesie koszt 
nastrojenia organów i dokładnej ich naprawy, która okazała się konieczną, 400 zł. 

Ponieważ wydatek powyższy jest nieunikniony, a ponieść go musi fundusz szpitala św. Łazarza, 
przeto wstawioną została do preliminarza tegoż funduszu na rok 1892 w Rubr. X. poz. 48 wy- 
datków kwota czterystu (400) zł. w. a. na naprawę i nastrojenie organów kościoła Św. Łazarza, 
a Wydział krajowy wnosi: 


Wysoki Sejm raczy przyjąć do wiadomości niniejsze sprawozdanie jako 
wyjaśnienie dla powyższej pozycyi budżetowej. 
L Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 


Lwów dnia 6 października 1891. 


Marszałek krajowy: 
Sanguszko w. r. 


Sprawozdawca; 


Dr. Franciszek Hoszard w. r. 
Członek Wydziału krajowego. 
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